جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 102 رقم الصفحة من 1 إلى 3 

1 المدرسة : ثانوية النضال للبنات 

الفرع : إحيائي الدور الأول ا 

يدر حم ا 

98.07 E IE SME IE CACHE RE RST TT TOM 
97.50 | 585 | افنان رائد خضير عبد الكاظم ___| 97 | 100 | 100 | 90 | 98 | 100 | | تاجح‎ |_ 102042102003 | 3 | 
0 | 6 [| الق عمار فلاح جسن | 54 | 96 | صفر | صفر | 68 | صفر | | معيد‎ |_ 102042102004 | 4 
0 | 6 | إايات محمد محسنرشيد_ | 73 | 63 | صفر | 79 | 69 | صفر | | معيد‎ 102042102005 | 5 
0 | 6 [| ايه محمد عبد الرضاخضير_ _____| 84_ | 87 | م | 85 | صفر | صفر | | معيد‎ |_ 102042102006 | 6 
98.67 | 592 | ايه وليد حسن ناصر 10002 | 98 | 99 | 99 | 96 | 100 | 100 | | تاجح‎ | 102042102007 | 7 | 
75.33 | 452 | براق حيدر جعغرارهيف || 72_ | 88 | 87 | 69 | 63 | 73 | | ناهج‎ |_ 102042102008 | 8 | 
97.33 | 584 | تبارك حارث امجد اسماعيل || 88_ | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | | تاجح‎ |_ 102042102009 | 9 | 
90.67 | 544 | تبارك رعد فخري يونس ||| 82 | 97 | 94 | 93 | 88 | 90 | | تاجح‎ | 102042102010 | 10 | 


11 | 102042102011 _| تبارك ياسين موسى محسن 1 | 85 | 80 | 93 | 79 | 81 | 83 | | نجع | 501 | 83.50 
12 | 102042102012 _| تقوى مؤيد مصطفى محمد __| 72 | 79 | 39 | 67 | 71 | 50 | | معد | 0 | 0 
| 13 | 102042102013 | تقى قيصر اسكندر جواد__ | 88 | 93 | 84 | 95 | 91 | 93 | | ناججع | 544 | 90.67 





14 | 102042102014 _| جمان محمد عبد الواحد حسن | | م | 100 | 100 | 95 | صفر | 88 | | معد |[ 0 | 0 

15 | 102042102015 _| جنات صلاح خليل ابراهيم_||1_ | 89_ | 96 | 92 | 89 | صفر | 78 | | معد |[ 0 | 0 

16 | 102042102016 | رسل معتمد نعمه عبد المحسن ____| 83_ | 82 | صفر | صفر | 79 | 86 | | معيد |[ 0 | 0 

| 17 ]| 102042102017 | رقيه عزام عبد الحليم عمر__ | 85 | 88 | 91 | 77 | 77 | 93 | | ناجج | 511 | 85.17 

18 ]| 102042102018 _| رناعمر صقر عبد اللطيف_____ | صفر_ | 88 | 76 | صفر | 64 | 61 | | معيد |[ 0 | 0 

| 19 | 102042102019 | زهراء انور مجيدحمد | 97 | 96 | 99 | 96 | 100 | 99 | | ناجج | 587 | 97.83 

20 ]| 102042102020 | زينب ثائر خالد حمدان 10 | 87_ | 93 | 88 | 90 | صفر | 75 | | معيد |[ 0 | 0 

10209210202121 _] زيش جیار حتزه محمد صين_ | | 100 | 95 | 90 | ع | عش | | مد | هه 0 

| 22 | 102042102022 | سارة حيدر عبدالهاحمد | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | | ناجج | 597 | 99.50 

| 23 | 102042102023 _| ساره شوكتمحمدقاسم | 94 | 98 | 95 | 99 | 96 | 93 | | نجع | 575 | 95.83 

| 24 | 102042102024 _| سرى عمد المح عداتض_ | 95 | 90 | 90 | 98 | 99 | 986 | | نع | 960 | 93.50 
25 135 شهد فارس زكريا عبد المجيد 37 معيد 0 0 
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1 : ز المدرسة ٠:‏ 102 قم الصفحة من 2 إلى 3 
المديرية : الكرخ الأولى 00 8 تند 
الذ : إحيائ 
لفرع : إحيائي الدور ٣‏ سد مك 





EEE EEE E EE TEE EEE 


EEE EET 
0 ERE IL IE IT IE IGOR TT LIE LR 
9.50 7 | غير عاراصديسين  | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 160 | | تيع‎ |_ 102042102026 | 28 | 
0 ow) 1-7 | فاطمه صفاء حسين محمد | صفر | 91 | م | صفر‎ | 102042102029 | 29 | 
0 0| تمه تسان عد لبر عد اتسين | 95 | 97 |85 | صر | 100152 | ]مص‎ | 10242102000 
0 | 0 [| فاطمه مؤيد غالى حبيب __| 94 | 99 | 95 | صفر | 94 | صفر | _ | معيد‎ | 102042102031 | 31 
93.83 EIEN 15 5ن‎ 63 ACER IRR ITER 
99.50 | 597 | فرح علي ابراهيم محمود | | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ناجج‎ |_ 102042102033 | 33 | 
0 o_o | 55 | 88 | 82 | فرح قروو مت عد .| صف‎ |_102042002034-| 34 
0 | 0 [| لينا عمر خلد محمد | 95 | 100 | 97 | 77 | 95 | صفر |[ | | معيد‎ |_ 102042102035 | 35 
0 | حرف باس جبان عثاة | 59 0| 59 | 33 |57 | 60 | 0| | ضف | م‎ | 102042102036 | 36 
99 | 594 | مريم غسان رضاحسن | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | | نالجع‎ |_ 102042102037 | 37 | 
83.50 | 501 | مريم ناصرحسينناصر ____|_ 83 | 93 | 84 | 77 | 81 | 83 | | نجع‎ |_ 102042102036 | 58 
82.17 | 493 | مسره سند باقر محمد | 86 | 89 | 86 | 68 | 90 | 74 | | ناجج‎ | 102042102039 | 39 | 





| 40 ]| 102042102040 | ملاك وميض علي عبدعون ______| 82 | 93 | صفر | 95 | صفر | صفر | _ | معيد |[ 0 | 0 

41 | 102042102042 | مياد مزهر عبد الرحمن نعمان || | م | 91 | م | صفر | م | م | | معيد | 0 | 0 

| 42 | 102042102044 _| نبا قسم حسين مرزوك 1 | 88_ | 97 | 94 | صفر | 95 | صفر | _ | معيد |[ 0 | 0 

43 ]| 102042102045 _| نور احمد رشيد عبد اللطيف | 66 | 70 | 37 | 50 | 50 | 50 | | معد | 0 | 0 

| 44 | 102042102046 _| نورحمزەنعمەعبود ||| 96 | 98 | 100 | 94 | 97 | 100 | | نجع | 585 | 97.50 

| 45 ]| 102042102047 إنور علي عباس عبيد|0_ | 84 | 90 | 73 | 81 | 82 | صفر |[ | | معد |[ 0 | 0 

46 102042102048 ]| تور محمد غني محمد | 86 | 92 | 91 | 88 | صفر | 84 | | معد | 0 | 0 

| 47 | 102042102049 | نوران صفاء على سمير | | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | | ناجج | 595 | 99.17 

48 | 102042102050 ]نيان محمود رستم يونس | | 894 | 99 | 97 | 100 | 94 | 97 | | نجع | 581 | 96.83 

98.50 E NT 
0 0 يمام علي جبر شناوه 87 31 75 82 83 معيد‎ | 2 50 
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رمز المدرسة : 102 رقم الصفحة من 3 إلى 3 
المديرية : الكرخ الا 5 
ير لكرخ الأولى المدرسة : ثانوية النضال للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 09 2 









| 51 ]| 102042102053 _| يمامه نظام على عاىا 00 | _98_ | 100 | صفر | م | 93 | صفر | | معد ]| 0 | 0 | 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


